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L'ECLAIRAGE par BECS INCLINES 

Systimt GREYSON 






Namur 387 
Bruxelles 3051 



La Societe Nouvelle d'lncandescence 

offre gratuitement tous les renseignements 
techniques necessaires pour obtenir une ins- 
tallation d'eclairage realisant le maximum 
d'utilisation de la lumiere. Priere d'indiquer 
les dimensions des pieces a eclairer (longueur, 
largeur, hauteur), ainsi que la destination a 
laquelle les pieces en question sont affectees. 
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NOTICE GENERALE 



CONCERN A Nl 



L'lfiGLAIRAG 



BEGS INCLINES " CREYSON „ 



I 
L'etat actuel de la question 

de Feclairage au gaz 




eclair age a incandescence se fait actuelle- 
irtent soit par des bees brulants droits, soit 
par des bees renverses. 

lairage maximum donne par un man- 
chon extant a peu pres normal a sa surface, ii en resulte, 
que la presque totalite de la lumiere emise par un man- 
chon droit , est projetee lateralement et est principalement 
utilisee pour Teclairage des murs f tandis que la lumiere 
d'nn bee renverse, est concentree sous le manchon. 
rCsulte-t-il de cette situation? 

11 pour les bees droits, on n'a sur le sol, 

en dessous de l'appareil d'eclairage, que la lumiere 

donnee par les rayons obliques de faiblts intensites, 

lels viennent s'ajouter les rayons reflechis par 
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les murs et les reflecteurs, s'il y en a. — C'est ce 
que Ton voit parfaitement dans l'eclairage public ou 
le pied du candelabre est dans une relative obscurite. 

Dans F^clairage renverse, au contraire, la presque 
totalite de la lumiere est envoyee directement sur le 
sol, ou elle forme des taches lumineuses au pied des 
lanternes, tandis que, passe un certain rayon, la 
lumiere decroit rapidement. 

Ces phenomenes qui se passent pour l'eclairage 
public, se passent pour l'eclairage prive" et combien 
de fois avons-nous eu l'impression, sous un lustre a 
bees droits, d'etre dans l'obscurite, tandis que les 
murs semblaient sombres, si le lustre etait garni de 
bees renverses. 

En resume', ce qui manque a I'e'clairage au gaz tel 
qu'il existe actuellement , c'est de n*en pouvoir utiliser 
les rayons d' intensity's maxim tan Id ou lis seraienl les 
plus ne'eessaires. 

Ce probleme est resolu depuis longtemps pour 
rdectricita, ou on donne aux lampes une inclinaison 
appropriee, renvoyant la lumiere la ou elle doit etre 
utilised. 

Ce sont ces considerations qui nous ont amends .1 
rechercher de faire pour le gaz ce qui etait fait poui 
IVltetricite. 

II 

L'eclairage incline systeme " Greyson ,, 

L'invention consiste a donner aux brulturs, hit 
inclinaison de nature a reporter les rayons d'inti n- 
sit£s maximum vers les points a eclairer. 

A cet efTtt, le melangeur est surmonte d'un< 
chambre eoud£e, elargie, sur laquelle vient se placi 1 
la galerie. La dite galerie est garnie d'un manchon 
special ne pliant pas, lequel est entoure d'un vern 
a long col. 

Le tirage produit dans la cheminee, donne <• la 
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flamme une rigidite suffisante pour qu'elle Spouse la 
forme du manchon qui, par le fait du grand tirage, 
est porte a une vive incandescence. Un r^flecteur 
convenablement approprie, vient ajouter aux rayons 
obliques, les rayons reflechis opposes. 

Ce systeme peut s'appliquer a tous les cas d'eclai- 
rage, soit cornme eclairage lateral pour vitrine, soit 
comme eclairage d'une rampe, renvoyant ainsi tous 
les rayons utiles non plus dans la rue, mais sur la 
marchandise etalee. 

Par la conjugaison de plusieurs bees, on realise des 
foyers puissants et elegants, soit sous forme d'appa- 
reils de magasin ou d'appartement a 2, 3 ou 5 bees, 
soit sous forme de lanternes d'exterieur a allumage 
automatique. 

Pour l'e"clairage public, on eomprend combien son 
emploi sera inte*ressant puisqu'il suffira de calculer 
Tangle d'inclinaison pour etre certains d'avoir la 
realisation d'un eclairage trois fois plus puissant avec 
la meme consommation. 

C'est la question d'utilisation d'une lumiere produite 
qui distingue notre eclairage de tous les eclairages au 
gaz concurrents. 

II ne s'agit plus ici de se servir d'une lumiere, 
dont on ne peut employer directement que des rayons 
de faibles intensites, mais d'une lumiere dont on peut 
modifier la disposition de facon a assurer que tous 
les rayons de grandes intensites seront employes 
la ou ils sont necessaires. 

C'est la premiere application vraiment technique 
et £conomique de la lumiere du gaz pour tous les 
usages domestiques. 
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Lyre a bees inclines 

Renseignements techniques 

Avec Ie merne debit 
etant placee a une hauteur de 2 >0, urn 
deux bees Greyson droits d< 
moyenne de 13.33 bougies. 

La meme lyre garnie de d< ax 
Greyson donne sur le sol nsit< rnoj 

32.16 bougies. 



Li u tensity de reclairemtnt obtenue par Lea bi CI incli 
nes sera done de 140 " ,, plus forte que cellt* fournil 
les bees brulants droits. 



Schema representatif des rGsuItats photometriques 

Intensities moyennes en bougies mi trci 

• I is 




I JO eclain 



I 
plan 






systeme GREYSON 

Renseignements commerciaux 

Cette lyre se construit pour des bees de 90, io5 et 
lift litres. 

Elle convient pour l'eclairage de bureaux, salons, 
salles a manger, etc. 

Pour une consommation de 105 litres de gaz par bee 
et par heure, le pouvoir eelairant est de 235 bougies. 




PRIX : 

1 e complete avec bees de io5 litres . fr. 

Manchon de reehange 

Verre de reehange „ 

N. B. Nos bees inclines sont munis de regulateurs a aiguille 
qui permettent de regler la consommation tres exactement. 
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Lampes d'interieur a bees 

Renseignements techniques 

Supposons avoir a 6clairer une salle carree de 
5 metres de cote, alternativement par un groupe de 
trois bees droits Greyson et par un groupe de trois 
bees inclines systeme Greyson. 

Dans les deux cas, Ie debit de gaz a e"te" de 3i5 litres. 



Les resultats photom^triques obtenus donnent une 
moyenne qui est representee dans le schema ci-dessous. 

Intensites rnoyennes en bougies/metres 

sur un plan a i metre au-dessus du sol 

BECS DROITS BEGS INCLINES 




1 80 °/ plus d'eclairement 

Avec la meme consommation de gaz : 

Une table placee dans cette piece recevra uq eclai- 
rement de 180 ° „ plus intensif par Femploi des bees 
renverses. 

Le sol sera de 210 " ,. plus intensivement eelaire par 
1 emploi des bees inclines. 

N. B. Une bougie/metre est l'eclairement obtenu sur un 
plan sitne a un metre d'une bougie de YEtoile. 
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Eclairage des vitrines par bees 

separes otjl 

Renseignements techniques 

Une etude comparative de l'eclairage d'une vitrine 
de 3 metres de largeur, obtenu une premiere fois par 
Temploi de deux bees droits Greysox avec reilecteur, 
places a i metre 1'un de 1'autrt a la hauteur de i m 5o au- 
dessus du sol de la vitrine, et une deuxieme Ibis par 
deux bees inclines systeme Greysox, places laterale- 
ment a la meme hauteur, nous donne les resultats notes 
au schema ci-dessous. 

Intensites moyennes en bougies metres 
BECS DROITS BECS IKC1 

de meme debit 




plus d'eclairement 

Avec le meme debit de gaz. 1 eclairage obtenu par 
lemploi des bees inclines systeme GREYSON. sera de 
100 plus intensif que le lairage fourr.i par lemploi 
des memes bees brulants droits 



N. B. L*ne bougie metre est I'eclairement obtenu sur un 
plan situe a un metre d'une bougie de X Etoile. 
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inclines systeme GREYSON 

montes sur rrarn^ipes 



Renseignements commerciaux 



■I 



L'emploi de bees inclines systeme 
Greyson, se"pares ou montes sur 
rampe, places lateralement, permet 
de renvoyer les rayons utiles sur la 
marchandise etalee et non plus dans 
la rue. 

La consommation de nos bees in- 
cline's peut se regler tres exactement 
par des regulateurs a aiguilles dont 
ils sont munis. Par la fermeture de 
ces regulateurs, on peut supprimer 
un ou plusieurs bruleurs. 



PRIX : 



Bee incline Greyson s£pare, avec in- 
jecteur et manchon, sans rampe de 
io5 litres. — Pouvoir £clairant de 

1 36 bougies fr. 

Rampe garnie de bees inclines Greyson, 
de io5 litres : 

bee avec manchon ""• 

Manchon de rechange » 

Verre de rechange » 

lecteur opale avec porte r£flecteur . . „ 

„ metallique » 
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Lanternes dexterieur a bees 

Renseignements techniques 

L'utilisation pari 
qui realise l'eclairage par bees incln 

rend I'emploi de ce systeme i< 
tous les cas. 

Avec le meme debit de g I 

de meme inn : Ian term 

un rayon de ro inn i 

Munie de ii 
moyenn< 1.9 

Munie de manchons inclii 
intensity moj ( > 2 

90 pi u ^ i 

■ 
■ 

Int< 

I 










' 






inclines systeme GREYSON 

Renseignements commerciaux 

Cette lanterne est executee en trois modeles a 2, 
3 et 5 bees inclines de 90, io5 ou 145 litres. Elle con- 
vient pour 1'eclairage de jardins, cours, terrasses, etc. 



Pouvoir eclairant 
dun groupe de trois 
bees de 105 litres 
47 1 bougies 



Nos bees inclines 
sont munis de regu- 
lateurs a aiguille qui 
permettent de regler 
la consommation tres 
exactement. 




On peut supprimer 
un ou plusieurs bru- 
leurs, par la fermeture 
des regulateurs. 



PRIX : 

Lanterne avec robinet et allu- 2 RECS 3 BFCS - B£CS 
nieur, a bees incline's systeme de 105 litres 

Gri f r . f r . f r< 

Manchon de rechange fr. Verre de rechange fr. 
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Eclairage public par Lanternes 

Re nseignements te< hnlqt 



. 





























bees inclines systeme GREYSON 



Renseignements commerciaux 

Cette lanterne est executee en divers modeles, a 
2, 3 et 5 bees inclines de 90, io5 ou i4 5 litres. Elle con- 
vient pour Teclairage public des rues, places, jardins 
publics, etc. 



Pouvoir eclai- 
rant dun groupe 
de 3 bees de 105 
litres : 470 bou- 
gies. 

Distribution 

rationnelle 
de la lumiere 

La Sotittd N on- 
vv Ik d' Incandes- 
cence se charge 
de la transforma- 
tion des lanternes 
a bees droits ou 
renverses en lan- 
ternes a bees in- 
clines systeme 

SON. 

Nos bees incli- 
>ont munis 
de regulateurs a 
aiguille qui per- 
mettent de regler 
la consommation 
tres exactement. 




2 BECS 3 BECS 5 BECS 

de 105 litres 
fr. fr. fr. 



PRIX : Lanterne complete avec 
robinet et allumeur automatique 
Prix de la transformation : a convenir. 
Manchon derechangefr. Verre de rechange fr. 
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Lampe d'int&ieur a 3 be< 

renverses systtme GREYSON 

P*»ui cafe, billard, appartements, u sines, etc. 
Pou 



I'KI \ 









La Societe Nouvelle d'Incandescence 

offre gratuitement tous les renseignements 
techniques necessaires pour obtenir une ins- 
tallation d'eclairage realisant le maximum 
d'utilisation de la lumiere. Priere d'indiquer 
les dimensions des pieces a eclairer (longueur, 
largeur, hauteur), ainsi que la destination a 
laquelle les pieces en question sont affectees. 



Auguste GODENNE 

IMPRIMEUR l 
RUE DE L'ANGE, 69. NAMUR 



